か夕た * 1 +お部屋の状況を確認して最適な運錠を提案しまず。 
CRIAH 口にまた、温度.いどなどの情報を表示しまず。 



リ 1 3シ蕊 ：E：F：3 シ本你に商け!： I 

證瓣ず。 I 


信 i 卷巧 

11 + 


絲日らせ 


3 . '聲讀, 


しぉ兜 6 せ]を押した後、綿2秒間リちコンをエア□ン本体に 
巧けでおいてください。 

雜お知らせ表ホ中に、 f おがら； I m 外のボタンが押されにときは 
お知らせ表示を終了して•押されたボタンに麻じた表示になります。 


(、すビ聚 JJ % ) 鐘康と省 X ネのためのアドバイスを表おしまず。 

二：!""の表示。宮設定でブビ設定 r 入」に設定されている揚含に表示されまず。 
設定方法 (746^-^ ブビの表示向容承哀旨心罗） 


表示側 


^ Af 

觀鄉 1 


刷參 

4 

砂 

後 


..M. .：7WV.. V で -VI..., 

獅搁媚 


• iJ 親論 I を押すごとに表示を切り換えることができます。 
•下記の運輕中はブビ表おしません。 


除湿運乾，加湿運範，へや干し運転，るすばん換気運転，けつろ防止運乾 
快眠運乾*除湿冷房運乾(除湿自動切換「入」のと凄 rr 斗み^こ司） 


髓報表示、 i お部麗のミ盈®•しつどや麗外の温度、ミ肖費電力を表示します。 


■編 iBlEm 

参メニューの表示-音設定でブビ設定 
「入」 I こ設定しておくと、 (ナビ表を0 
+ 〇 18 報表示) を行います。 

• メニュー表示 • 音設定でブビ設定「切」 
I こ設定しておくと、 P 唐報 表示） のみ 
行います。 


表お側 


親在加湿暖房運転中 
f 設定温度22で（現在の猛度19む 
I 設定しつど50%で（現をのしつど40%のとき 


圏醒 
KIWI - 


; 药栽强常审蒂しつピ ‘ 

.i j 3 f ft 

"4 iLLvbu %^ 

I I 量 I 隱 !: 

lb が圓圍 


進行状況表示 
目標に近づくと 
鹽が3つになります。 


きぶ # ご ILI% \ ^ 

in 

Mssic 





MO 

^ fhi W 

$ W 德 

崎® |if ^ 

麗 f | 

i 10 

i # 

> i 後 

iiiijt 

it ，。。 

3 

秒 

後 

: 680 
i 372 ki | 


璧巧温度 屋外温度 消費電力量 

室向しつど 


• fai 舖:! を巧すごとに表示を切り換えることができます。 


23 














































































か夕 n た " H " お部屋のが沉を確認して最適な運黯を提案しまず。 
W Im また、温度-いどなどの情報を表示しまず。 


ブビ表示について 

•ブビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする 磯 能です。表示させたくないときはブビ設定「切」にしてご使笛 
ください。初期設定はブビ設定「入」になっています。 046ぺ-ジ1 
•運転開始から約1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ブビ表示しないことびあります。 

• を巧して[受信失敗]表示になった揚合は、エアコンからの信号が正し<受信でさていません。 

ち5—度、エアコン I こ向けて操作してくださし、。 

•停止中に giig を巧すと、待機電カセーブ磯能び働いているために、屋外温度び [ 一一 ] 表示になる揚含びあります。 
その揚含、ち5—度医莖互を巧してくださし、。 

•メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に設をしている揚合、除湿を房運転を行うとが ミ 兄に麻じて自動的に除湿運 
転に切り換わります。このときはブビ表示しません。 


情報表示について 

•運転中の屋外温度は室外ユニットから吹さ出した風や熱交換器の温度の慕響によりを房、除湿時は高めに暖房時は 
おめ I こ（特に室外ユニットに霜び'巧いたとき）表示することびあります。 

•進行状況表示は設定の温度-しつどを目標にして4段階で進行が況を表示します。温度は2で刻み、しつどは5% 
刻みで表示されます。 

•下記の運転中は進行状況を表示しません。 

けつろ防止運転-へや干し運転-るすばん換気運転-パワフル運転-換気-空清運転 
-加湿運転中は温度進行状況を表示しません。 

•設定しつどび「連続」のとき、ぶ房運乾中、暖房運転中はしつど進行状況を表示しません。 

•表示でさる室向-屋外温度の最低は一9でです。これよりおい揚含は一9で表示となります。 

また最高は39でです。これより高い場含は39で表示となります。 

•表示する室の-屋外温度、しつどはエアコン本体 I こ設置されたセンヴー巧おのちのです。 

•表示する温度、しつどはエアコンの設置状況によりセンヴー巧おに障害物びある揚台や直射曰がなどの影響を受け 
る揚台びありますので、めやすとしてお使いくださし、。 


消費電力量表示について 

•消費電力量は 9999 kWh まで積算表示します。 9999 kWh を超えると OkWh 表示になります。 

また使巧曰数ち999曰を超えると0曰表示になります。（曰数は本体の電源び入っている期間の積算) 
•消費電力量は計算値です。めやすとしてお使いください。 

•電気けのめやすは22巧/ kWh です。（使巧量および電力会社により、単価は異なります。） 

•消費電力量はル Wh 未満を切り捨てて、表示します。 

•消費電力量を IJ セツトしたいときは45ページを参照してくださし、。 
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ブビ表示一覧 


リモコン表示 

表示条件 


麵 . 

©棘" 

!慶蟹 
翼誠誦 


冷房運転中、室肉温度び屋外温度ぶり8で1^^1上低<なって 
います。 


til ^, 
嚇 S " i 

HIM 
隱鄭 j 


暖房運転中、設定温度び26にが上(こなっています。 


ill :龄 

多1 尊!-; 

纖 yf 
1麵 


冷房運転中に、湿気び多くなっています。 


il 鑛 

tm - 

► 

L が觀 
裹醜權 


暖房運転中に、乾燥し過ぎています。 


IM 
細 f ‘… 

► 

mhm 


お部屋のしつどび高過ぎます。 

(停止中または換気-空着運乾単独のときじ表示） 


誦鑛 
ft © T … 

> 

画鶴 


お部屋のしつどびお過ぎます。 

(停止中または換気-空富運輯単独のときに表示） 


11111 
靈1中 


最適な温度、しつど設定で運転しているとさじ表示します。 


llil ^ 


ぶ房、除湿ぶ房時、設定温度よりち屋外温度び5で上 
但いとき1こ表示します。 


奪を 

就！!《度!》 ; 

sll ： ^ 

ふ.. V . g # 

1)1^1 
W ぶ も嘶 


エアコンからの信号び正し<受信でさていません。 


歡雜も 


今、巧っている運転では使えないボタンです。 


离臟…强 


巧部クリーン運転中1こ巧すと表示します。 


麗細う中 

カビシヨック運転中に巧すと表示します。 

























乂ニュー操作のしかた 巧ラことがでままず。 




■メニュー操作びできないとき 


運輯巧容、設定の容によっては操作できない;<ニューびあります。 

操作できない乂ニューを選択すると下記が表示され、操作ができません。 


訖 I が表示されます。 




(例） 

•タイマー設定中に快眠運転をしようとしたとき。 

•運転中 I こカビシヨック運転をしようとしたとき。 

•時計含せをしていない（時刻0:00び点滅している）揚含に、 
タイマー設定をしようとしたとき。 
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■メニュー(こは次の項目びあります。 


メニュー 

......蝶謹鐵; .....:, 

設定の容 

気流殻を 

ヮイド 

28 

定期的に風向を窓側 I こ向けて、窓から屋外のを気や熱気び 

議議 111麵 

伝わるのを抑えます。 

誦誦誦誦誦圓圍圓議1 

パワフル 

29 

すばや < 快適な室の温度にします。 

麵圍誦讓圍圍圓 1 

時刻乂タイマー 



：：：：：；：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：；：；：>：：：：x 

時刻切タイマー 

34,3 己 

時刻で入-切タイマーを設定します 

發!をを詔を g ! 類黑類黑おをおな;お强留强醫留留圏;を i 

タイマー取消 



誦麵誦圍画 誦議1圍圍1 

冷房快眠 



;ミをリ虽;资;ををを i が i をををを择;をリ;を i ; をリミをををををリををち 

除湿ぶ房快眠 

30, 31 

室のの温度としつどをコント□ールして. 

みを;:お巧を;お;:をた巧:;:をリ巧が:おをを;:!:を i お:;:おお;おた:;:お;おお 
；:：:^：:；:：:；:；:：:>：:：:：:；:：： x ：：： i：：:；:：：：:：:；：x 

を媒;ちま;ち;;をさミ;熙 g ミ;苗ミちちミち5哉班廣おをを;;ちミち;;;ちミち;; 

暖房快眠 

快適な睡眠をサポートします。 

みお睹祖おおた:お;お:おおおを聞お聞おおをお帝おお巧お 

加湿暖房快目民 



胃^ 胃 苗 iiiiiiii 議 

ぶ:;:;:な;:な:;:な;:を;:;ち:;:;:た:を;:;:をな:;:;:;:おたをぶな;:;お^^ 

換気強め 



1; お苗 S 自窩おミ!を?ミ ii 自!?自 Si ミ!を?自!お!ミ蠻自ミ自!をを自おミ議!富^ 

態薦錢; :;; を自;ミ;發鐵を自お;を i ; を;;§黨蟹麗類裳鑽;ミ;;驚 

換気弱め 

32 

お部屋の空気をきれいにします。 

お亩おちさミ巧さ巧ミ巧を巧;;;巧;;巧;さお;お;;さおお;;さがを;ち;;ち;ちおお 

;;おを;ををお;;さ;;巧5ミ;;;;ち;お巧巧巧ち巧;;:ミリ;ちを;;;を;;;巧ち;;ち;;ち;;:;ちを;ち 

空清 



誦醒圖誦顯圓 1 

カビショック 

36 

お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。 

;;巧ろおおさ;さ;おおを巧;巧を;ををおお;;をお;お;;おちお巧;さ苗;ち:おをを杏を 

謂 | i | i |||; i |; ii ;|;;; 11111瞧議瞧; 

へゆ干し 

37 

室ので洗濯物を干すとさに便利です。 

權發をなを;;;さミなミ;罵ちを g を;お臀廣黨强おお避幾;苗をお 

るすばん換気 

38 

留守中のお部屋を換気します。 

お:;:;:;:をを;:ををを;:;お:;:を;:;お:;:をを;が:;:;が:;:;が 

おぉ:;が:;:をを;:;:を;:;が:;:を;:ををを;:をを;:;:を 

けつろの止 

39 

窓や壁に結露びでさるのを抑えます。 

巧|れ巧 ' 

40 

エアコン巧部を乾燥させてカビゆニスイの発生を抑えます。 


33 

エアコン運転中、同時に換気を巧います。 

お 店 台じ呈化ぞユ 
機目ヒ 5 又化 

;リ置;度なををミな i ; を;;な i ; をを弦ミちをリをミを强お强お廣あを货 

自動の部クリーン 

41 

自動向部ク IJ ーンの入切を設定します。 

:;:醉醉お:を;:语驻;:;:をおををおお;が:をおを 苗お;:;お 

た醉醉;:;がお语おお;:お醉おをおおをお;:辑をををおお;^^^ 

除湿自動切換 

44 

除湿を房と除湿を自動的に切り換える機能の入切を設定します。 

:; ；： x ： x ： x ： i ： x ； x ： x ： x：:：xg 

が:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ぶ::::::::::が::::::::::::::::^^^ 

ドライキープ 

44 

快適なしつどを保つ機能の入切を設定します。 

ミ:^; IP 灣お:;^ 截 3^ 逆鹽愚鹽圈驟 

然取 S 。 父化 

消費電力表示 

45 

消費電力積算を IJ セツトします。 

: x：:g：:；x：:：:：:：:：:：:：:：x：:：:：:：x：x；:：x^ 

マルチモニター表示 

45 

マルチモニター（運転ランプ）の日月るさを調節します。 

ちを巧;お;;さ;さ;おを;;さ;ジミを巧;さを;お;;さ;;::::::::::::::::::::: 巧::::: ちを 

鑽驚議驚驚驚黨驚驚驚慶醫墜驚篡錢議黨 i ミお 

音量 

46 

受信音の音量を調節します。 

を;お:苗;:;おお;:を;:;が:;:を;:を;:;おおがが:裤驻リ:をを;:;:を;:を 

獲發 i 苗お;を發ミミ;驚發ミ;ををを i §; i;S 强菩强罢鹽おお； i を 

ナビ設定 

46 

ブビ表示の入切を設をします。 

;ミおを巧;おなをを;おを;;をちおお;おおちをも;醫擇;;お;さ;;ちミちを;ミを^^^ 

コントラスト 

47 

IJ モコンの液晶續度を設定します。 

を;:巧:巧:;:巧:;:お:;:お:おが:;:お:がみお:お:お:;:お:;:;:;:おみ 

0 王 ミ 4- 

口守ち 1口ぉ r 

13 

現ち時刻を設定します。 

:;; 誦議讓 jgi 画自;胃 Mi 自慶慶廢黨黨慶議讓議 iigg 曜議1議 ii 自:議慶黨 

42 

お子様び誤って IJ モコンを操作するのを肪ぎます。 






























































































































































































































































































































































































































































































ミ s フラッフで定期的に風荷を窓側に间けて、窓から冷気や熱気が 
Xvllllt なねるのを抑えまず。 



ワイド気流について 


•風向を上下にしてフラップ 
び動いているときじワイド 
気流にすると、窓側の向含 
ではフラップび止まります。 
•下記の運転中はワイド気流 
を設定変更で含ません。 

加湿運乾•換気•空清運転- 
へや干し運転- けつろ防止 
運転-るすばん換気運乾 


•パワフル運転中は通常の向 
さじなります。 

•下記の場合、お部屋側を優 
先させるため風向は窓側 I こ 
向さません。 

冷房時：お部屋び十ろをえ 
ていないとさ。 
暖房時：お部屋び十分暖まつ 
ていないとさ。 

屋外温度が高いとさ。 

•据巧が態じよってはワイド 
気流の効果びない場含びあ 
ります。 


メニュ - 


を巧す。 


■II 






で 


気流設定 


を選おし、 


決定を巧す。 


3 


:で 


ワ仆 


を選巧し、 


5ぶをを巧す。 







I で ra を選択し、を巧す。 


iil»i 


お部屋の温度び安定しているとさ、風向を窓側と通常の向さに交ちに変えます。 

•ワイド気流設定での運転開始から5分 iiLt 経過しなければ、風向は窓側に同きません。 

邏常の気流 ツイド気流 


ワイド気流を 
盘おずる 



じ5気間、交岛に風向変棄 
を繰り返しまず。 


■風量-風向を変えたいとき (>21 ぺ…ジ "I 


■温度-しつどを変えたいとき担堅亟^ 


■取り消したいとき 

手順 1〜3 を巧い、4で ISI を選択し、[…品]を巧す。 

V_ y 


28 



















































































































If 口つ冷房•暖房時の能力をパワ-アップして、ずげやく快遮な室巧磊度にしまず。 
ク、/ゾ巧14冬の寒さの厳しい呂や、夏のお風呂上りなどにおずずめしまず。 


八ワフル 


パワフル運転について 


•約20分間パワーアップし 
たを房-暖房運輯を巧つ 
た後、自動的にちとの運転 
モードにちどります。 
•パワフル運転中、風量設定 
の強運転よのち運転音は乂 
き < なります。 

•下記の運転中はパワフル運 
転を設定でさません。 

エアコン停止中.おまかせ 
運転•除湿運転•加湿運転- 
換気- 空清運転-へや干 
し運転-けつろ防止運転- 
るすばん換気運転 


参パワフル運転中に iiiiii ,! 
を巧すと、パワフル運転の 
設定は解除されます。 


パワフル B 日湿運提について 


参加湿*加湿暖房運転時の 
パワフル加湿については 
1>18, 19ぺ…ジ I をご覧くだ 
さし、。 


f 

2 


運乾中にに：!™ 


を巧す。 


で 


気流設定 


を選おし、 


決定を巧す。 



3 


:で 


パワフル 


を選おし、 


5ぶをを巧す。 





I で ra を選択し、を巧す。 


〔本体の運おランプ】パワフルぶ房…青色び点灯 
パワフル暖房•••ホ色び'点灯 




•パワフル運転を設定すると下記のよラに運乾び切り換わります。 

•ち房-除湿冷房運転時にパワフルを設定 
パワフルぶ房に切り換わります。 


•暖房*加湿暖房運転時にパワフルを設定 
パワフル暖房に切の換わります。 


■風巧を変えたいとき腔拉互〕 

•温度-しつど-風量は変更で言ません。 

•パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル運転終了後ち 
変更した風向設定を保ちます。 


■取り消したいと裹 



手順 1 〜 3 を巧い、4で El を選択し 、I 

f ずを I 

..ぶ.、 ... 

を巧す。 

参ちとの運転モードにちどります。本体の運転ランプちちとの色 I こちどります。 
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ま三室内の親度としつどをコントロ-ルして、快い暇りとさわやかな目覚めを 
韦 A サポ-卜しますな 



■ 網 PKm 

就寝前にお部屋をある程度 
快適な温度じしてください。 

くおすすめ設定温度> 

を房快お-除湿を房快眠時 
26で〜29で 
(設定温度を下げ過ぎると 
JS ; ちえのおそれびあります。） 

暖房快眠時 
言なじ〜 25ご 
加湿暖房快眠時 
20で〜22で 



現在時刻び含っていることを確認し、 

Q ：： 2 -] を巧す。 

•現倒き刻び含っていない揚含は、正しく時刻を含わせます。腐果品 ii 



快眠 コース 


を選がし、 


決定を巧す。 



除湿ち房快眠で6:00じ起床する揚合 



除湿冷房快眠 


を選択し、 


決定を巧す。 



を房快眠、除湿ぶ房快お、暖房快眠、加湿暖房快目民 
から選べます。 


. ^ .] で起床時刻に含わせて 

[) えを ] を巧す。 

♦ を巧すごとに10分ずつ変わり、 


1»11 

皆 




巧し続けると連続で変わります。 


■起床時刻を変更したいとき 


7 快眠運乾中 I こ^^で 
運転時間を変更する。 

♦ を押すごと1 こ 10分ずつ変わり、 

巧し続けると連続で変わります。 

•上記の手順 1〜4 を繰り返して起床時刻を 
変更することちでさます。 

ぶが:がが:;:がぶ;:が:;:が:が:;:;:が:;:;:;:;:がぶ;:が:が:;:;:;化^ 



■停止したいとき 


A 


運載/停ホ 

または 

終了/取ミ肖 

を巧す。 
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快眠運転について 


•一度快目民運転を行うと、設定された時刻は次回ち記憶されています。 
( U モコンの電ミ也を交換すると、記憶の客は消えます。） 


〈快眠運転の効果的な使いかた〉 

•快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2で下げていき、 
設定時刻の1時間前から設定温度を1で上げてい< V 字型温度制御 
を巧います。 

4時間が上の睡眠時間の設定をおすすめします。 


•直接体に風びあたりにくいよ5に風向を設定して < ださし、。 
参下記の揚台は快眠運転を設をでさません。 


(睡眠時間6時間の場含） 

設を 
漏盧 

-rc 
-2C 


睡眠時闆 Q 1 2 3 4 5 6 



現在時刻び設定されていないとさ- 
時刻入/切タイマー設定中-切タイマー設定中 


•快眠運転終了後は、リモコン I こ表示されたの容で運転を続けます。 
標準設定時は、(前のしつど設定にちどります。 


〈快眠運転のの容について〉 

運転の容によってしつど制御び'異なります。 

シーブンに台わせたお好みの設定を選択できます。 


メニュー 

設定温度 

設定しつど[※づ] 

しつど制御向容 

を居快眠 

叫8で〜32にの範囲で設をでさます。 

切 

しつど制御はしません 

除湿ち房快眠 

標準 

標準の制御をします!;※ 2] 

暖房快眠 

叫4で〜30ごの範囲で設定できます。 

の 

しつど制御はしません 

占□湿腹居快目民 

J 4 む〜22での範囲で設定でさます。 

標準 

標準の制御をします!;※ 2] 


[※リ設定しつどは変更で袁ません。 

メニ：！""から運転向客を選択して< ださい。 


[^2] 標準の制御についで 
(睡眠時間6時閣の揚'含） 



漂準…運転モ…ド、設定温度ならま定したしつど 


〈加湿暖房快目民運乾について〉 

•加湿暖房快目民運転は、 I 陕脱こ最適な温度-しつどをコント□ールし、快いおりとさわやかな目覚めをサポートします。 
設定温度を22じじ(下に制御し、就寝時はおしつど、起床時は高しつどに制御します。 




































換気-空巧運お 


お部屋の空気をきれいにしたいとまにお使いくだまい。 



換気運転について 


参室外ユニットから屋外の新 
鮮な空気を取り入れます。 

参屋外の空気を取り入れるた 
め、揚合によっては屋外の 
音び響いたり、ニスイを吸 
し、込んだりすることびあり 
ます。また、通常に比ぺ運 
転音はやや乂言 < なのます。 

参屋外の温度-しつどによつ 
ては運転音が変わる揚合び 
あります。 



に：!""を巧す。 



換気-空清 


を選がし、 


決定を巧す。 



空清を選択する揚含 



空清 


を選択し、 


[)艾を I を巧す。 



換気強め、換気弱め、空清から選べます。 


I 決を I を巧す。 

〔本体の運転ランプ】白色が点灯 



空清運転について 


室向の空気をきれし W こします。 


g 紙 

温度 • しつどは変えられません。 


•送風運転のかわりとしてちご使用くださし、。 


•換気強めの揚合、換気量は最大量 I こ固定されます。 

(換気弱めの場含でち、室のユニットの設を風量じよっては「換気強め」と同に換気量 
になる揚合びあります。） 


■風量 • 風巧を変えたいとき〔が1 た:さ.〕 


■停止したいとき 

■再び運転したいとき 


運範/停止 

を巧す。 


選転/停止 

を巧す。 

y 
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